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Question : 
Combien y a-t-il de degrés au paradis et quelle est la part de la communauté de Muhammad (al3 4e 4 Le)? Et 
est-il vrai qu’au plus bas-fond du feu, le châtiment à lieu par un froid glacial ? 


Réponse : 
En effet, le paradis a plusieurs degrés et 1l y a entre chaque degré la même distance qu'entre le ciel et la terre. Et Seul Allah 


(«li ; Mila) connait leur nombre. Quant au feu, il comporte des abîmes, les uns en dessous des autres, et le plus bas-fond est 
la place des hypocrites : 


AG Gill VI 1 uni 261 af fs JM Ge JE el AN a Gitéall 


« Les hypocrites seront, certes, au plus bas-fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Sauf ceux qui se 
repentent » [an-nissa, 145-146] 


Avant leur mort, s’ils se repentent de l’hypocrisie, Allah accepte leur repentir. Quant au froid glacial, Allah est plus Savant à 
ce sujet, 1l est dans le feu et Allah sait mieux dans quel abîme. 


[Fin de la réponse de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qu’Allah le préserve] 
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